FELIKS DAROWSKI 


WEZASCICIEL DÓBR, 


przeżywszy lat 42, po długo trwałej chorobie, opatrzony śś. Sakramentami, przeniósł 
się do wieczności w dniu 23 Lutego 1861 roku. 


Nieutuleni w żalu Ojciec, Żona i Dzieci, zapraszają Pobożną Publiczność na Exportacyą z domu 
przy Ulicy Sławkowskiej do rogatki Łobzowskiej we Wtorek, t. j. dnia 26 b. m. o god. 1063 rano. 
Zas na Żałobne Nabożeństwo we Srode t. j. dnia 27 b. m o god. 10ćj do Kościoła Š. MARKA. 


Kraków. — W Drukarni ,Czasu“ 1861. 


